KRISTI ANSTENSBAKKEN 

Nr. h Klasse C 

6 C 

7 C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kristians tensbakken 
Betegnelse 



nr. 



Eier 1970 

Takst kr. 20 000 Areal tomt ^7m* bygninger 
Bruk Bolig 



Oppført 


tidligst 


senest omkring 


KJEMT 

Siste brann 


Tidligere branner 


A Ni ATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 

w 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 1 (|) 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein, sprukket 
Teamet , stående panel. 
Liggende faspanel på gavl 
Saltak, tegl. 



Kjeller 



Ingen 



Eksteriør Symmetrisk fasade, To-f agsvinduer m. åtte smårut 
Tåget, Flat omramming m. profilert underbord. 



er i 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Hage, velstelt 



Ombygging 



1959 WC i 1. et 



Teg n i n g e r, oppm ål i nge r 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B-C 
B 

B 
B 



Dato 
Sign 



10.5-1975 
J.T. 



4— 



Gate "Kris tians t ensbakken 



nr. 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 

i 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidige pl mer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kris ti ans tensbakken nr. 6 

Betegnelse 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr 18 000 Areal tomt 22CW bvaninaer 
Bruk Bolig 


m ? 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


AN T*T! 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plsntype 
Hovedmål 


Etasjer 


grunnmur 
Vegger 

Som nr. 4 

Tak 


rvjeiier 

Ingen 


Eksteriør Som Kris tians tensbakken nr, ^ 




Interiør 

Gardsplass. 
Uthus 




Ombygging Intet i BA 

■ 


Tegninger, oppmålinger 

i 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 





Dato 10.3.1975 

Sign J * T# 



Gate 



akk en 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kris tians tc 


msbakken 


nr, 7 




Betegnelse 








Eier 1970 Salves en Sverre C. 

Takst kr, 20 000 Areal tomt &93m\ 
Bruk Bolig 


bygninger &3 m* 




Oppfart 


tidligst 


senest 


omkring 


fcJLNT 

Siste brann 


Tidligere branner 




ANT MT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 1 


(i) 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein, hel* 
Tømmer, stående panel 



Saltak, tegl 
Rennekasse på konsoll 



Kjeller 



Delvis 



Eksteriør To- f agsvinduer m, hele ruter, Profilert overbord. 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Hage, rommelig 



Ombygging 



1952 WC/Dusj innst. i 1. 
1963 Garasje oppført 



e t 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstiistsnd B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitektur vurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 10 ,5. 1975 
Sign J • T# 



Gate Kris tic 


ins tensbakkGn 


nr. 7 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

i 



II. 



Ktlder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, persona I historie 



Reguleringsplan 
Til hindsr 
for bevaring? 



Fremtidige planar 



r 




